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Código de Verificación: 30618842 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 


ZONA REGISTRAL N° XIII 
SEDE REGISTRAL - TACNA 


Partida Registral : 60018078 
DUA/DAM : 000-0000-00-000000-0 
Título : 2013-1884447 

Fecha del Título : 15/06/2022 


Condición : REACONDICIONADO 


Datos del Vehículo 


Categoria : #HHHHHHHHH 

Marca : FORD 

Modelo : F-250 

Color : VERDE CLARO #HHHHHHH HHHHHHH 
Número de VIN : HHHH4HHHHH 
Número de Serie : 0AT2JKT32355 
Número de Motor : 0AT2JKT32355 
Carrocería : CABINA SIMPLE 
Potencia : ##HHHHHHHH 

Form. Rod. : ##HHHHHHHHH 
Combustible : GASOLINA 


Asientos : 3 Cilindros : 8 
Pasajeros : 2 Longitud : 5.33 
Ruedas : 4 Altura : 1.91 
Ejes : 2 Ancho : 2.01 


Ls 


Placa N° 


PK1-054 


Placa Anterior N° 
HHHHHHHHHH 


Año Fabric. : 1970 


E 
Pis: 


Año Modelo : HHHHHHHHHH 


Versión : HHHHHHHRHA 


Cilindrada : #HHHHHHHHH 
P. Bruto : 3.45 
P. Neto : 1.757 
Carga Util : 1.693 
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